a 5e a 


Za duszę S. p. 


STANISŁAWA NIĘPIELSKIEGO 


dyrektora chóru i organisty kościoła N. M. P. 


w drugą bolesną rocznicę Śmierci 


odprawione zostanie 


dnia marca 19 roku o godzinie rano 
w kościele Najśw. Marji Panny 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


na które Krewnych, Kolegów i pobożną Publiczność zaprasza żona. 


DRUKARNIA ZWIĄZKOWA W KRAKOWIE 


